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NC Monitor Ver. 2.01 追加機能について 


このたびは、 「 CG - NCMNL 」、「 CG - NCPTL 」、「 CG - NCM 4」、 に G - WLNCMNGL 」、「 CG - WLNCPTGL 」、「 CG - WLNCM 4 G 」 少^(降、 
本商品またはネットワークカメラと表記します）をお買い上げいただき、誠にありびとラございます。 

本書は、ネットワークカメラのリモート管理用ソフトウェア 「NC Monitor 」 の Ver . 2.01 での追加機能を説明します 。 「NC Monitor 」 
の基本的な機能や設定ち法などは、コレガホームページで公開している本商品の「詳細設定ガイド」をご覧ください。 

■ インス!-ールについて 

①じ(前のバージヨンの 「NC Monitor 」 びインス!-ールされている場合は、インス!-ールの前に削除します。 


③ 「NC Monitor 」 Ver . 2.01 のインス!ルち法は、じ(前のバージョンと同じ手順です。 

詳しいインス!-ール手順は、コレガホームページで公開している本商品の「詳細設定ガイド」をご覧ください。 

■ 追加機能について 

「NC Monitor 」 Ver . 2.01 では、次の機能び変更-追加されています。 

「詳細設定ガイド」「2.4.3録画設定」 


録画巧なホ- 
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リサイウル録困をするカイラの遇巧 
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〇カメラ1台あたりの録画ファイル保存容量 

カメラ]台あたりの録画ファイルの保存容量を、 
300 GB (300,000 MB ) に拡弓長しました。 

設定範囲： 3,000 MB ~ 300,00 0 MB 
(初期値： 3,000 MB ) 

〇そのうちモーション録画の使用量 

カメラー台あたりの録画ファイル保存容量のラち、モー 
ション録画用に割り当てられる設定を追加しました。 
言受定範囲：1，日日日 M 己〜299, 日日日 MB 
(初期値：] ,000 MB ) 


Copyrigh 悔201〇アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、含■メーカの商標または登録商標です。 
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